52

RANGAREDDI DISTRICT

VILLAGE
Amenities

Total number of Amenities available (if not available within the village the distance

Loca                               Total area  households and        in broad ranges viz -5 Kms   5-10 Kras and 10+Kms of the

tion     Name of \illage     of the       population                       nearest place where the facility available is given)

No                                  hectares)   House    Popu                                     Drinking Post and     Day or    Communications

holds     lation  Educational  Medical  Water Telegraph       days of   (Bus stop Rail

(Potable)                   the market    way station

jfany        waterway)

(1)
	(2)
	(3)
	
	(44)
	(4B)
	(5)
	(6)
	(7)
	<8j
	(9)
	(10)

57
	Dadpalle
	771
	73
	152
	742
	P
	5-10
	WHP
	PO
	10+
	BS

58
	Cheded
	522
	45
	149
	732
	P
	5-10
	WHP
	PO
	10+
	BS

59
	Rangapur
	555
	63
	166
	792
	P
	5-10
	WHP
	PO Phone
	5-10
	BS

60
	Mondigowrelly
	996
	33
	236
	1 263
	P
	5-10
	WHP
	PO
	10+
	BS

61
	Chintapatla
	1 963
	93
	640
	3 404
	PMH
	5-10
	WHP
	PO Phone
	10+
	BS

62 Takkadlapalle

1 332 22        24j     1 237

5-10    W HP

PO

10+

BS

63    Kothapalle               245037        384     2070       PM            5-10    WHP             PO         5-10               BS

64   Medpalie                 201776        325     1786    PMH            5-10         W  PO Phone         10+               BS

65   Nakkertha

66   Yacharam

67   Mogullavampu

617 14
1 815 42

244     1 441

5-10    WHP PO Phone

453     2247   PMH   DHPHC     WHP  PO Phone
MCH

344 79        133

611

-5    WHP

PO

10+
10+

101-

BS
BS

BS

68 Chouderapalle              815 03        343     1 861

-5    WHP PO Phone         10+

BS

69   Nandiwanaparthy    359117       804     4295    PMH               -5    WHP   POPhooe         10+               BS
70   NasdikSmgaram        97124       2C9     1116            P            5-10         W             PO         10+               BS
71    NanakNagar                40630        150       840            P            10+    WHP             PO         10+               BS